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Dibo 


Lo dibo (o ganagana, zhitako) es una lenga nupoïda parlada 
en Nigèria. 

Localisacion 


Lo dibo es parlat dins una vintena de vialtges al sud de la 
ciutat de Lapai, dins la zòna de govèrn local de meteis nom, 
dins l'Estat de Nigèr^l 
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